The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVALL. PATRICK 

GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 

December 17,2010 





Christina Ronan 

Assistant District Attorney, Essex County 
Dear ADA Ronan: 

Enclo^d is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 
^^^^Included are copies of the following; 

1. Drug Analysis Laboratory Receipts. 

2. with analytical results for samples 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Snectral analy tical data for samples 





GC/MS testing was performed by Annie Dookhan and Della Saunders. All other analyses 
were performed by Stacey Desjardins and Della Saunders. If you have any questions 
about these materials, please call me at the number below. 


Sincerely, 



Chemist I 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA 02130 
(617) 983-6632 
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The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 

















Date Analyzed: o i o 



City; Salem Police Dept. 
Officer: P.O. NANCY O'DONNELL 
Def: 

Amount: 

NO; Cont: 9 Cont; pb 

Date Rec’d: 04/22/2010 
Gross Wt: 35.42 



Findings: 


SubstSUB 

No. Analyzed; 

Net Weight; 
#Tesls: 

C,0<LCx.^-XL 


Prelim; 



A a aaajl 1 A 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 

Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 
2:00-4:00 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


DRUG RECEIPT 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 

Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 





ffi tdv<rr<Mi^ £,0>H'^ 01^1^06 
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City: Peabody Police Dept. 

Officer: Detective S ergeant SCOTT RICHARDS 
Def: 

Amount: 

No. Cont: Cont: pb 

Date Rec'd: 07/06/2010 
Gross Wt,: 13,46'/ 


SubstrSUB 


No. Analyzed: 2. 

Net Weight; \ 0 . Cl 

# Tests; 


Prelim: V\€ro\n 



No. 


Date Analyzed: J 7 2010 


City; Peabody Police Dept. 

Officer: Detective Sergeant SCOTT RICHARDS 
Def: 

Amount: 'OrO'S ,0 
No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd; 07/06/2010 

,i/ 


Subst; lablet/bfk 


Gross Wt.; 


3.51V 


No. Analyzed; 

Net Weight; 'Z. -CR G 

. \ SLO 


# Tests; 


Prelim 


o-^HCOgouc p«„ 


Findings: 



No. 


Date Analyzed; 1 7 21)19 


City: Peabody Police Dept. 

«^i =raeant SCO TT RICHAR 



Def; I 
Amount; 

NO. Cont: 1 Cont; pb 

Date Rec'd: 07/06/2010 . 

Gross Wt.: 3.591/ 


Prelim: p 


Subst: TAB 


No. Analyzed 
Net Weight: 
# Tests: 

















DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



SAMPLE n 


No. of samples tested:_^ 


AGENCY 


__ ANALYST 


lOOMmj 



~T ^ ^ 

PHYSICAL DESCRIPTION; Gross Wt ( ):_ 

\f\M\lc' Gross^wt ( YOpdM 

i/1 HWcC^) 


Pkg.Wt:. 


t 



NetWt: 

c^ecMi^] 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt i 
Thiocyanate ( ) 

Marquis - 

Froehde's — 

Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride "T _ 

TLTA ( ) 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS COCY( ni€- 


DATE 


y GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 


MS 

OPERATOR 

DATE 


A6/D 



Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 053352 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



GENCY 


No. of samples tested: 



ftnbodvi 


ANALYST 
Evidence Wt 


SLO 

n/ 


PHYSICAL DESCRIPTION: 5\(^(ACCl ^ SCO 1 CC( Gross Wt ( 2): ^0. 

- liani oroLon pxodcKj Gross Wt ( ):_ 

©ubsionce. in Z pte _ 

NelWl; i0.5llpMn 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 


/p Cobalt 
( ^Thiocyanate ( ) 




Marquis 


Mecke's 






MIcrocfVstalHne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAX_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS 'ncro\p) 

DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS lf\f roin 

OPERATOR DCS _ 

DATE B-nlD 


Revised 7/2005 



Sample #: 





Gross 

# I Weight 

Packet Weight 

Nat 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

Packet Weight • 

Hal 

Weight 

1 


— 

10,\\OUCi 

26 




2 

O&WSCi 

O.HOROfi. 

OMOSM 

27 




3 

<S 



'28 




4 




29 




5 




30 




6 




31 




7 




32 




8 




33 




9 




34 




10 




35 




11 




36 




12 




37 




13 




38 




14 




39 




15 




40 




16 




41 




17 

. 



42 


’ 


18 




43 




19 




44 




20 




46 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




25 




50 




Calculations: 

IcAqI nci ^ ' 

lD,'o\ipMQ ■ 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORW 


SAMPLE # 



AGENCY 



No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence Wt 


SLD 


PHYSICAL DESCRIPTION~ ftinVAf’('i SCOlOZl 

^ '3 b^iDVltn Lobit-c , 
nxiud lQb6 



Gross Wt ( ): 
Gross Wt ( ): 


Pkg.Wt:_ 

NetWt: 


PRELIWIiNARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Manquis_ 

Froehde's_ 

Mecke’s 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( )_ 

OTHER TESTS 

micppmeclcv 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS OKN^CndOU^^ 
DATE 


GCyMS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS oxN^ctxlone- 
MS 


OPERATOR 


DCS 


date 8i3iiO 


Revised 7/2005 









MICROMEDBX® Healthcare Series: POISINDEX® Document 


Page 1 of 1 


POISINDEX® Product List 

Acetaminophen And Oxycodone 

Also known as Oxycodone And Acetaminophen 

Regulatory-Status; Schedule II 

Ingredients 

Active-Ingredients: Acetaminophen - 325 MG 

Oxycodone Hydrochloride - 5 MG 

Excipients; microcrystalline cellulose 
pregelatinlzed starch 
Silicon Dioxide 
Stearic Acid 
Crospovidone 
Povidone 

Availability & Manufacturing 

Availability: United States 

Available-Container-Sizes: Bottle of 100; Bottle of 500 
Contact: Covidien Mallinckrodt 
Product ID: 5726249 

AAPCC Code: 072702 - Acetaminophen with Oxycodone 

Registry Numbers: NDC 00406-0512-01 
NOG 00406-0512-05 

Physical Description 

Imprint: 512 
Form: Tablet 
Color: white 
Shape: Circle; scored 

©1974- 2010 Thomson Reuters, All rights reserved. 


rntn/hc.c/Iilirarian/PFDefaultActionld/pf.PrintReady 8/12/2010 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



PRELIMtNARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 


Marquis _ 
Froehde‘s_ 
Mecke's 


tVllcroctvstalline Tests 

Gold 

Chloride 


TLTA,i_L 


OTHER TESTS 


microrntdcy 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


PRELIMINARY TEST RESULTS 











MICROMEDEX® Healthcare Series : POISINDEX® Document 


Page 1 of 2 


POISINDEX® Product List 

Hydrocodone Bitartrate And Acetaminophen 

Also known as Acetaminophen And Hydrocodone Bifartrate 

Regulatory-Status: Schedule III 

Ingredients 

Active-Ingredients: Acetaminophen - 500 MG 

Hydrocodone Bitartrafe - 5 MG 

Excipients: Lactose (Anhydrous) 

Croscarmellose Sodium 

Crospovidone 

Magnesium Stearate 

Cellulose, Microcryslalline 

Povidone 

Starch 

Stearic Acid 

Availability & Manufacturing 

Availability; United States 

Available-Container-Sizes: Bottle of 500; Bottle of 100 
Contact: Watson Laboratories 
Product ID; 5572642 

AAPCC Code: 201063 - Acetaminophen with Hydrocodone 

Registry Numbers: NDC 00591-0349-05 
NDC 00591-0349-01 

Notes 

Notes: In 1997, both royce laboratories and rugby were acquired by watson laboratories. 

This product was previously manufactured with the imprint codes royce logo 387 5 500 
and rugby 3914. 

Physical Description 

Imprint; Watson 349 

Alt Imprints: Royce Logo; 387; 5; 500 
Rugby; 3914 

Form: Oral Tablet 

Color: White 

Shape; Capsule-shape 

Images for NDC 00591-0349-05 


rKr.,v,onnhr r.nm/hcs/librarian/PFDefaultActionld/pf.PrintReady 8/12/2010 

Folk_OIG_PRR 053359 



MICROMEDEX® Healthcare Series : POISINDEX® Document 


Page 2 of 2 




Images for NDC 00591-0349-01 


© 1974- 2010 Thomson Reuters. All rights reserved. 


i i i 


n —.,. <'oiTn/hr'c/iihrnrian/PFDefaultActionId/pf.PrintReady 


8/12/2010 
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o 


DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE n 



No. of samples tested: 



ANALYST 
Evidence Wt 



Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

NetWt: Q.S\ ^ 

- Cl 0 <o 5 C 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke’s 


MIcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAi_J_ 

OTHER TgSTS 

micTOrggcttv 


PHYSICAL DESCRIPTIONr rTlp ngfA \ SCOlCCt 

~ 3 ''J^c\\ou 3 ,roura labs 



PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS ( \onc\icpQrn 

date ft' l^ \0 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

results Cl(^nC\7f pn(T\ 

OPERATOR DCS _ 

DATE _ 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_053361 












MICROMEDEX® Healthcare Series : POISINDEX® Document 


Page 1 of 1 


POISINDEX® Product List 
Clonazepam 

Regulatory-Status: Schedule IV 

Ingredients 

Active-Ingredient: Clonazepam - 0.5 MG 

Excipients: Lactose (Monohydrale) 

Magnesium Stearate 
Cellulose, Microcryslalline 
Povidone 
Water, Purified 
Starch, Corn 

D&C Yellow No, 10 Aluminum Lake 

Availability & Manufacturing 

Availability; United States 

Avallable-Container-Sizes; Bottle of 100; Strip of 100; Inner Pack; Bottle of 1000; Bottle of 500 

Contact; leva Pharmaceuticals 

Product ID: 5575521 

AAPCC Code: 007000 - Benzodiazepines 

Registry Numbers: NDC 0093-0832-19 
NDC 0093-0832-93 

Physical Description 

imprint; 93 - 832 - This tablet is debossed with 93 - 832 on the unscored side. 
Form: Oral Tablet 
Color: Yellow 
Shape: Circle 

© 1974- 2010 Thomson Reuters. All rights reserved. 


1-^.^ . t-1 1-% /-S 


8/19/7010 

Folk OIG PRR 053362 


/'It 1^0 »*I OTl A r^finnTH/nf PrintT? 



DRUG POWDER ANALYSIS FORM 




DATE__ MS ._ 

OPERATOR_ 

DATE 8-16'ID 


Revised 7/2005 

Folk OIG PRR 053363 















MICROMEDEX® Healthcare Series : POISINDEX® Document 


Page 1 of 1 


POISiNDEX® Product List 


Tramadol Hydrochloride 

Also known as Tramadol HQ 


Roguiatory-Status: RX 


Ingredients 


Actlvedngredient: Tramadol Hydrochloride - 50 MG 

Excipients: Titanium Dioxide 
Hypromellose 
Lactose (Monohydrate) 
Magnesium Stearate 
Cellulose, Microcrystalline 
Polyethylene Glycol 
Polysorbafe 80 
Starch, Pregelatinized 
Sodium Starch Glycolate 

Availability & Manufacturing 


Availability: United States 

Avallable-Container-SIzes: Bottle of 500; Bottle of 1000; Bottle of 100 


Contact: Akyma Pharmaceuticals 

Manufacturer Product UPC 10135-51905 
Codes: UPC 65162-62760 
UPC 10135-51910 
UPC 65162-62711 
UPC 10135-51901 
UPC 65162-62710 


Product ID: 6820306 


AAPCC Code: 201131 - Tramadol 


Registry Numbers: NDC 10136-519-05 
NDC 65162-627-50 
NDC 10135-519-10 
NDC 65162-627-11 
NDC 10135-519-01 
NDC 65162-627-10 


Physical Description 


Imprint; AN 627 - The tablet Is debossed with AN over 627 
Form: Oral Tablet 


Color: White 


Shape: Circle 


© 1974- 2010 Thomson Reuters, All rights reserved. 
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PHYSICAL DESCRIPTION: t)\C\r\Cd A^CQlCCl 

■voVArtc pDuxievN^ substancL 

\r\ ^ \ 


Gross Wt ( .^)i 3,45410 
Gross Wt { \y.Al^ 
Pkg.Wt: i.O^Q^C 
Net Wt: Q.\Ui45 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 
Thiocyanate j 

Marquis _ 

Froehde’s_ 

Mecke's 


0 

e 

g) 

© 


Mlcrocrvstalllne Tests 

Gold ^ 

Chloride ^ 

TLTA ( ) ^ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

results CQCQ\nC 
date _S*\Si\0 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


OPERATOR PCS) 


DATE r 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713469.D 

DCS 

28 Apr 2010 8:17 

DRUGS 

RTE 


,<o 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


713469.D Fri Dec 17 12:48:50 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_053366 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q2-2010\SYSTEM4\04 27 10\713470.D 

Operator 

DCS 

Date Acquired 

28 Apr 2010 8:31 

Sample Name 

COCAINE STANDARD 

Submitted by 


Vial Number 

70 

AcquisitionNeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 


Abundance 
“ 1400D00) 

I I 

I 12000001 
j 1000000I 
I 8000001 
■ 600000! 
i 400000! 


'91 


TtCr7T3470,CJ 


j 


I 


200000 : 


hrime-> 2.00 2.^ 

'3,60 3.50 '4.06 4.50 5.06 

5.50 ' 6,^ 

' 6.50 ' 7.06 ' 7.50 ' 8.06 ' 8.50 ' ' ^bo ’ ! 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.906 

1630284 

100.00 

100.00 


713470.D 


Fri Dec 17 12:48:54 2010 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713470.D 

DCS 

28 Apr 2010 8:31 

COCAINE STANDARD 


Search Libraries: C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

C;\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.91 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Selegiline-M {nor-HO-} 


000050-36-2 97 
000000-00-0 47 
000000 - 00-0 8 


Abundance 


6n;8¥5 




131140 166 


207 222 242 253 i 281 290 


VJ "r -f-1 --^ r j'- j'.— - ^ : r-rr+^' -- TT-r-t i-T-vT-rrt^-: ;-p-T-rt--.-TT-r! rr-r-r-T -f^r-rT ' r-T-TT-r-t^-r-rr r^'T-rnr-T-in--!- i-■ T- T -i - r-t ^ . i-r.-r-! t-f > ■ i ; 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 l30 140 160 l 60 170 180 190 200 210 220 230 240 2S0 260 2?0 280 290 300 I 


Kbundance 


"WSSTtbcalne 


94 105 


155 166 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 ioo 110 12o"l30 140 150 160 170 lOo' lOO '260 210 22o 230 2 T 0 260^26oltO 280 2^300 


713470 .D 


Fri Dec 17 12:48:54 2010 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713471.D 

DCS 

28 Apr 2010 8:44 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


713471.D 


Fri Dec 17 12:48:57 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713478.D 

DCS 

28 Apr 2010 10:22 


DCS 
78 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

1 10000001 
: 800000! 
; 600000i 


3191 


' 11017134781 ) 


! 400000: i 

i ' ;i ! 

I 2000001 j: ! 


'irime-> 2.00 2.b 3.00" 

3.fe0 4^0 4.50 5^0 

5.60 abo’ 

, 4 ^ 0 .'. ' 4bp ' 9.b4^' 9ip_’1 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.166 

199398 

16.29 

19.46 

3.907 

1024448 

83.71 

100.00 


713478.D 


Fri Dec 17 12:49:16 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713478.D 

DCS 

28 Apr 2010 10:22 


DCS 
78 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.17 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


'Abundance 


>5wer^or3:W . 

148 


80 i 


60 i 


m 


20; 


51 


73 


I 42; 


63 


101 


89 


204 


121 


131 


176 


I OL.4... . .a. ...-p.... ^ 

m/2-'> 40 50 60 70 80 9i) idO 1l0 120 130 140 150 ito 170 160 190 260 2i0 2:^0 230 24o 250 2^0 2t0 280 

lAbund^'ce' 


80 i 


60 ^ 


^8TO39: irTiWzo[27i-B]lhi^ie;T,3T5;6^falipro-6-pl1eny^^^ 

2Q4 

148 ! 


40 


20^ 


73 


101 

I 


127 


] I 

51 

63 I i 

89 

ti 11/ i l! 

; OU;.. 



i 


'm/z-> 40 

60 

60 70 80 

ob 

l 6o iTo lS)’ 130^^140 150 


176 :N 

157 167 : 185 njj 

-V r p --“r |-r-^ V • 7 T-T ; 


713478.D Fri Dec 17 12:49:17 2010 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name : F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713478.D 

DCS 

28 Apr 2010 10:22 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


DCS 
78 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\PMW__T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# 


RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 


3.91 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 







Cocaine 


000050-36-2 

97 




Cocaine-M {methylecgonine) AC 


000000-00-0 

47 




Selegiline-M (nor-HO-) 


000000-00-0 

10 

Abundance 

. . 

.. Ave7age^f'3T88'61o~X986'm 

...—.. 

—. - .. 

i 


82 

1 




; 80 



182 




1 60 



i 




! 

40 



94 




! 

! 

■ 20 

42 

i 

; i 105 ' 

i ■ ■ 

i ji 1 i 




67 i; 

I p I i 

i!i ^ ■'22 ^ 198 

I; ; 140 V ,;i ' 208 222 242 

259 

303 

272 

28^ .i. . 

355 1 

i 0 

rn/^-> 

j 1 

4b 

eb ‘ eb’ ' ' 160 ’ i2b 14b ibo ibo 260 '2^0 240 

' 260 

'' 2^ ""360 ' ' 

^0 ' ’ J 

Abundance 


. 1?465: Cocaine .. “PI 603 

. 

.-.. • 

-.-.1 



82 




: 







i 60 



1 182 




i 40 

: 



94 105 i 




20 



Ml ! ^ 


303 


■ 0 


! . 

122 I 198 

: ! 155 166 J; : 


272 

j 

40 

60 6G 

100 120 140 160 180/ 260 ' 220^ 240 

260 

’ 280 ^ 360^ 3^ ’ 

1 

o 

1 

CO 

713478 .D 


Fri Dec 17 12:49:17 2010 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F;\Q2-2010\SYSTEM4\04 
DCS 

28 Apr 2010 10:35 


DCS 

79 

DRUGS 

RTE 


27 10\713479.D 


'AbunBance T(CT713479Xr 

! i 3191 

700000i 

j 600000; j 

I 5000001 i 

i I i 

; 4000001 1 


3000001 3 

I 1 

2000001 • 

100000 ; I 


0 '-1 -- " V ' T i'—i -^ 


rrii^-> ibo 2.50 

3.m ' ' 3.50 ' 4.00' 4^50 5.00 

5.M 

sho 

' 6.50 7,00 ' A50 8.00 ' ‘ 8.b^ ' 9.00 _ 9.fe6 ‘ ’ _ J 

Ret. Time 

Area 

Area 

Q, 

Ratio % 

3.907 

719121 

100 . 

00 

100.00 


713479.D Fri Dec 17 12:49:21 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F: \Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713479.D 
DCS 

28 Apr 2010 10:35 


DCS 

79 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.91 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Selegiline-M (nor-HO-) 2AC 


000050-36-2 97 
000000-00-0 50 
000000-00-0 9 


iAbundance 


ml 


60; 


B2 


A^fap"^3:F851o 3:98'fTnm^^ 


182 


401 


20; 


I 42 


,55 


Ot i.i 


; 94 

M- i • 

Ml ii i 

M: ii : 

68 I 108 


122 


198 


272 


303 


214 2^242 ^0 = 28^ . _ 

hi/z-> 40 60 8b 100 120 ' 140 " l60' 2b0 ’ 2^0 "^240' 260 280 Ibo ’ 3i0 340' So 


_ ^^09 
3m 4m 


'Abundance 


80: 


8^ 


1^465: "Cocaine 


PT503 


60 i 


40: 


20^ 


0^ 


105 


152 


i 


I 


303 


122 

155 

198 

-r-j ^ r-T-r.r-i 

i— ^ - j-L--' 

■ : 'T*-- ! 

120 140 

160 180 

200 


272 


40 60 80 100 120 140 160 _ 180 200 220 240 260 280 300 3;^ 340 380 3^0 400 
713479.D Fri Dec 17 12:49:22 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_053374 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name : F;\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713480.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 2 ^Ad^2^^3 10:49 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 80 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance ” TfC: /TSiBO.D 

i • 3 9^1 

i 1000000' 

i I 

‘ 8000001 

I 600000 i ij 

= j I 

■ 400000] i 


200000i 

i 3.16 


I 


h'ime-> ° 2.oi_ 2io 

3.00 ' 3.50 4.00 4.50 ' 5.00 

5.50' 


aso ' 7.00'' 7.50' 8.06 ' iso ‘ 9.00 9.56 ' I 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

3.161 

256737 

20 . 

84 

26.32 

3.907 

975261 

79. 

16 

100.00 


713480,D Fri Dec 17 12:49:25 2010 Page 1 


Folk_OIG PRR 053375 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713480.D 

DCS 

28 Apr 2010 10:49 


DCS 
80 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.16 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo [2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


’Abundance 


80 i 


60 ■: 


m 


20 


0 


Average of 37R0lb^"2'8Bnmin.: 

148 


73 


204 

i 





101 j 

i I 

'i 45 51 

' 

63 

89 

! 121 ! 

i 127 : 

M ! 

' ; 1 1 1 1 . 

■ j ‘ 1 ' ' ^ ^ 

j. ikM 

7:: .1 i : li 

,La.h 

Ji! 

1 ^ .135 142 -,:; 


176 


191 


235 


m/z-> 4 b 50 60 70 80 O'O lOO liO 120 130 140 150 


lt 0 lb 0 lOo’ 2 b 0 210 220 230 


Abundance" 


80 


^a4-039: fMdai612rffiltblazole. 1273,5 


204 

I 


148 

! 

1 


60 


40^ 


201 


73 


101 


121127 



45 51 63 ‘ 


89 

o: 

^ _ J .h 

i ,79 

..iiii.. 


40 50 60 7 b 

80 

9 b 

713480 

.D 

Fri 

D< 


176 


185 


160 160 Ito 180 1 ^ 200 '2^ 2^0 
Page 2 


Fri Dec 17 12:49:26 2010 


Folk_OIG_PRR_053376 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F : \Q2-2010\SYSTEM4\04_27__10\713480 , D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 28 Apr 2010 10:49 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



80 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 0 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 3.91 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine 

000050-36-2 

97 


Cocaine-M (methylecgonine) AC 

000000-00-0 

50 


Selegiline-M {nor-HO-) 

000000-00-0 

10 

Abundfeince 

'Average orXBBB lo 4TO18“fnirr:TT3480;!J{-) 

.-.. 

..1 


82 


80 ] 


60! 


182 


40! 


94 


105 


42 



li ; 



20[ . 






q! , 

68 

'■■ ■ i 

'1: *^22 

135 

152 166 

, i |, :.i.,. 

40 

' e'o'' 8b 

i- 

o 


160’ 


Abundance 


82 


198 303 

272 

i 214 242 260 j 288 


"Fr503 


325 355 


401 


so: 


60 i 


40! 


I 94 105 


182 


20; 

1 1 - 





303 


1 oi : .. 

1 ■' 

122 

h i 

155166 

198 

272 




;m/z-> 40 ^0 ' 80 ’ 100 120 l4o 160 180 

713480.D Fri Dec 17 12:49:26 2010 Page 3 


Folk OIG PRR 053377 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \p2-2010\SYSTEM4\04_27__10\713481 .D 
DCS' 

28 Apr 2010 11:03 


DCS 
81 

DRUGS 

RTE 


iftbundance 
; 1400000I 

i 1200000i 

1 

: lOQOOOoj 
I aooooo^ 

i 

I 600000; 

4000001 
^ 200000! 


3j91 


3.16 


TrC: 7m81.D" 


iTime"> 2,00 2.fe0 

' 3.66 3.50 4.00 4.6o ' 5.00 

' ^50 'S.OO' 

6.50 7.6o 7.50 8.66' 8.50 9.66 9.56' ' 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.160 

291698 

16.64 

19.96 

3.906 

1461330 

83.36 

100.00 


713481 .D 


Fri Dec 17 12:49:30 2010 


Page 1 


Folk_OIG PRR 053378 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713481.D 

DCS 

28 Apr 2010 11:03 


DCS 
81 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 3.16 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abuacfance 


Average of 3~T391^3.324'{-) 


SO 

j 60; 

4o! 

I \ 

I 203 

' \ 

ol 

m/z-> 

’^bundanc¥ 

: 60i 


73 




101 

i 


121 


204 


51 

1 

i 89 M 

« 1 

1 

i 

I 63 

M 1 : M; 

1 ' 

1 

176 i! 




b 2)0 ’3b'' 


¥8“40"30: lri43azop, 1‘6]IRa2^r273^5’'61etr^dfo-6-phenyj- 

2^4 


148 


601 


40^ 


20 j 





73 


101 

; li 

i n 


) 


^ 127 

: ji 

51 

63 i i 

89 

117! [ 

i t 

176 pi 

j j 

,i':.i81. 

11 

j, I, 

167 J 185 JjlL __ _ _ 

40 ’ a'd 

60 70 Sb 


100 ^10 T20 130^140 

150 lbb lio ibo 190 260 ’210 220 230 240 250 260 276”280 


713481.D 


Fri Dec 17 12:49:31 2010 


Paae 


Folk_OIG_PRR 053379 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q2-2010\SYSTEM4\04 

DCS 

28 Apr 2010 11:03 


DCS 

81 

DRUGS 

RTE 


27 10\7i3481.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.91 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Butalbital (ME) 


AC 


000050-36-2 97 
000000-00-0 38 
000000-00-0 9 


Abundance 


82 


Av^ge dr3:8851o 4:0f7^n,:'7T3"481 :D“(-) 


80 i 


60 i 


40: 


94 


105 


182 


20 


! 42 


51 


i! 


i 0. .'i . .U V,. X. ^ . I ., Ji... .^ ^ 2^.. 2^,. ^ ^ ; 

40 5^ 60 70 80 90 100 110^0 130 140 150 160 170 18^00 200_210 ^0 230 ^0^0 | 


122 


138 ^^2 166 


198 


207 222 242 269 


272 


303 


281289 


Abundance 


82 


^65":”Cd^ine 


PIW 


80 ( 


60^ 


40^ 


20^ 


94 105 


122 


182 


155 166 


198 


272 


303 


mlz-> 40' 50 'eb' 70 80' 90 ibo'l10 120'13o""l4o'I'So'160'170 180 l9o'200 210'22o’2bo' 240 2bo’20^2^0 21^0 2 ^ 0 ’ bbo ’: 


713481.D 


Fri Dec 17 12:49:31 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_053380 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713482.D 

DCS 

28 Apr 2010 11:17 


DCS 
82 

DRUGS 

RTE 


l^ndance 

■ 1000000 ! 

I ; 

: 800000j 

I 

I 600000I 

! I 

! 4000001 

I 200000I 


91 


3.17 


“TfC: 713482.0".' 


.Time-> 2.66 2.50 

3,66 3,50 ’ 4.00 ' 4.k 5,^ 

5 , 56 ' ' 6.56 

' ' 7.bd_ 7.50 ' 8.00 ' ' sM ' 9.00 ' 9,50_ j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.166 

211177 

16.70 

20.05 

3.907 

1053252 

83.30 

100.00 


713482 .D 


Fri Dec 17 12:49:35 2010 


Page 1 


Folk_OIG PRR 053381 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q2~2010\SYSTEM4\04__27_10\7134 82 .D 
DCS 

28Ap^2010 11:17 

82 

DRUGS 
RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 3.17 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 

Ab^undance.. 

Average br3;i4Ulb"3':761 min.; m48ZD (-). 

— - .- — . - . 

-- 1 



148 


I 


80 


60 


cn _ 


101 

O 


1 



20 

45 51 

j ! 63 

i ; 

I i 

89 

i 

1 j 

! 0 
'm/z-*> 

.jiJ.. 

40 60 ^ 

. lirJtO 

70 80 

1 .) 

9b 

SSyilii: 

ibo_ 


121 


127 


176 


204 

i 


jAbundance 


U. ui? . . T66 ' 170 ^6 ' ^60 

¥84039: 


260 210; 


204 


80 ^ 


60: 


148 

I 

) 


40 ^ 


20 


73 


45 51 63 

' |!,,5Z..;L 


79 


89 


101 

! 


;m/z-> "" ,', 40' sb' ' 60 70 80 dh ' WO 11o" 120 lOO ' Uo ibo 160 " 170 lbo ' 190 _2bo ’ 2j0; 

Page 2 


121 127 
: 108 115 !, j: 


176 

135 141^ II; 157 167 i 186 


713482.D 


Fri Dec 17 12:49:35 2010 


Folk_OIG_PRR_053382 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 


F;\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713482.D 
DCS 

28 Apr 2010 11:17 


DCS 

82 

DRUGS 


Integrator 


RTE 



Search Libraries 

C:\DATABASE\PMW TOX2 
C;\DATABASE\NIST98.L 

\h 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 

PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# Qual 

2 

3.91 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Selegiline-M (nor-HO-) 

000050-36-2 97 
000000-00-0 47 
000000 -00-0 10 

'Abundance 

.- . 

.‘A^rage^f 3.'8861o 4ir07 Trml: 7T34B2‘O' (T 

82 

.—- . ... -.-.—. . 

80 

1 



182 

j 

60 

1 





! 40i 


i 

94 

j ! 105 


i 

j , 

I 2 o! 

42 

' 

1; 1 


i 


i 01.11 

40 


51 

j 


67 


122 


, J,, ....222 , , ,32 ^ _ 

60 60 70 80 90 100 liO 120 130 140 150 100 170 180 IOO 200 210 220 230 240 260 260 270 280 200 300 


138 


152 166 


198 


272 

242 258 i 281 


303 


'Abundance 


82 


Cd^me 


PtW 


80 i ■ 

i 

601 


40^ 


182 


20 




94 105 


122 


303 


155 166 


198 


•m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 1 


^ 272 

10^20 lio’ 140 160 100 170 180' 1^0 200 2^0^220 230 240 250 200 270 280 2^0 ’SOO 


713482 .D 


Fri Dec 17 12:49:36 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_053383 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713483.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 28 Apr 2010 11:30 

Sample Name : BLANK 
Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


lAbundaace 


T\C:nMm.U 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

P:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713484.D 

DCS 

28 Apr 2010 11:44 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


713484.D Fri Dec 17 12:49:43 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_053385 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q2-2010\SYSTEM4\04__27_10\713485 .D 
DCS 

28 Apr 2010 11:58 

COCAINE STANDARD 

85 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
; 14000001 

i 120000 oi 

! loooooo; 


91 


TIC: rfsifsrs'.u 


I 


i 800000: 

I 600000j 

! I 1 

400000: 

: 2000001 

O'; ; ■ ; 1 v '■r -vi ' , , i -t-t y-.. , , , — : , I | . , i — , , . —i j t r -.— ^ ^ t . . i 

Tinie-> 2.00 2-.5q.A0p 3.^ 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6,50 7.00 7,50_ 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.907 

1415954 

100.00 

100.00 


713485.D 


Fri Dec 17 12:49:46 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 053386 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

Pile Name : P:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713485.D 

DCS 

28 Apr 2010 11:58 

COCAINE STANDARD 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


85 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

Minimum Quality: 0 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

3.91 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Selegiline-M (nor-HO-) 2AC 

000050-36-2 97 
000000-00-0 47 
000000-00-0 10 

Abundance 

! ] 


Average or37886 to 4.039 mlh.: 713485.D (-) 

82 



80 i 


601 


40^ 


20 : 


0 ^: 


182 



94 

i 



1 105 I 


42 ■ i 

i 

I 


i i : 

1 67 ' ' 

.'j. 

j = 

: :.V| 

4 

122 i ion 303 

152 inn ’ 272 

i !.: ,-/.l , -A . K .1=..!:..-. 

369 1 


^/z-> 40 6 b 80 100 1^ ^ 160 180_ 20O ^0 ^4o 2^0 280 300 320 340 360 

#465: Cocaine 


Abundance 


80 i 


PT503“ 


82 


601 


40 : 


20 


0 


182 


94 105 


303 


122 


272 


in/z--> 40 


713485 .D 


198 

i 155166 [ 

60 ' 100 ' i^O ’ ' 140 1 & 180 260 ' 220 ' 240 2 & 280 ' 300 ' 320 


360 


Fri Dec 17 12:49:47 2010 


Page 2 


Folk OIG PRR 053387 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713486.D 

Operator ; DCS 

Date Acquired : 28 Apr 2010 12:12 

Sample Name ; BLANK 

Submitted by ; DCS 

Vial Number ; 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Abundance TfC: 715486.0 



irime-> £bo ' Z50 3.56 ' 3.50 _ 4.00 J.50 ^0 5.50 6.00 6,50 T.OO ' ' 7,50 8.50 8.50 9.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


713486.D Fri Dec 17 12:49:50 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_053388 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713487.D 

DCS 

28 Apr 2010 12:25 



D' 

87 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

j 1200000i 

I 1000000^ 

^ soooooi 

I I 

i 600000I 


91 


■T!C;T13?B7.D 


400000 i 


200000i 


3.17 


iTjme"> 2.00 2.b6 3.00 

3.50 4.66' 4.50 5..p6 

4^0 6.6o 

6 ^ ' 7.bo ' 450 8.00 8.46 9.00' ^0 ' ' 1 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.172 

132765 

10.39 

11.60 

3.907 

1144724 

89.61 

100.00 


713487.D 


Fri Dec 17 12:49:54 2010 


Page 1 


FolkOIG PRR 053389 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713487.D 

DCS 

28 Apr 2010 12:25 


DCS 

87 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.17 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Wunctance 


Average of 3.1?5^3.29'9 min' : ?T3?87.D (-) 
148 


i 


80 


60! 


40! 


20i 


i 42. 


51 

j 


73 


63 


101 


89 


121 


1 { 


i 30 


204 

i 


b/Z‘->_ 4 t) 

iftbundarice 


176 

159 j 187 


ll, !i|.,li, | |,{ , .j iili!,, ^ ^ jl'l ^ ^ ^,1 ^ ijii jijj | ^ ^ 265 281 _ Oi 

60 ^d "'’70 do’ do 'l 0 O 110 ^ isdl^oiso 160 170 TSo 190 2 (id 210 So 230 240 250 2 ^ 270 S) 2^0 300 310 3^0 


325 


#f 26 ' 3 B 0 ; rrTu 6 ^b[ 27 T-' 5 ]ihia^er 2 ” 3 ; 53 ^rahl^o- 6 -^^ 
148 


80 : 


60 i 


40 ^ 


20 i 


101 


73 


51 63 


89 

I, 


127 


117 ^ 


J, 136 . , 157 


176 


186 




i........... . i - j—!-■»- !- i , • ■ ' ■ ! _ * ! ^ ' j ' ■ ■ I - - - ■ ■ - I t j ‘ .- ‘‘Il] ^ l||»j . 1 , -. 11 ] ^ Ji -; . . . ... 

> 40 50 80 7'o 80 90 100 iio 120 130 140 160 ifiii 170 180 190 200 210 220 2^0 240 260 260 270 280 290 300 310 320 ] 


713487.D 


Fri Dec 17 12:49:55 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR 053390 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713487.D 

DCS 

28 Apr 2010 12:25 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 


DCS 
87 

DRUGS 


Integrator 

: RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality; 0 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

3.91 

C:\DATABASE\PMW_T0X2,L 

Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Selegiline-M (nor-HO-) 

000050-36-2 97 
000000-00-0 47 
000000 -00-0 10 

Abundance 

.— ■ 

Average oTXSSBlo 3.9"76 min.:7134B77D {-y“ 

82 

. .! 


80: 


60 


40 


182 


94 


201 


42 


105 


51 


68 


122 


aI Jii^O i,, I 135143',7, ,;ll j 208 222 

j U ' f'-‘r---i-I = 4^*1 i = ! i vM j i ■ 1 i : : rV-t-iV; ; ^ : d-"--r-i-r. : : T-fr'; ’ : ; i i i T-7~rrT”i’’rTT-p-T ! ; ; r-rT-rr- ; • r l-T-r-ri-• nivTT-r-TT-;-:'1-; 

mfe-> 40 50 60 70 80 90 100 1l0 120 l30 l40 150 l60 170 l80 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


L;113 J 135143^, n 


198 


272 

244 259 ; 281 


303 

I 


Abundance 


80^ 


6,2 


.#4'65rC6caine 


T1503" 


60: 


401 


20^ 


182 


94 105 


303 


122 




155 166 


198 


272 


40 50 , 60 70 80 90 lOO 110 120 130 l40 160 l5^^^ 190 200 210 220 230 ^0 250^^0 270 280 290 ^0 

713487.D Fri Dec 17 12:49:55 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_053391 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q2'-2010\SYSTEM4\04_27 
DCS 

28 Apr 2010 12:39 


DCS 

88 

DRUGS 

RTE 


0\713488 .D 


Abundance 

I 800000j 
i 600000; 

i 400000! 


3i91 


TIC; 713'4BHXr 


I 


I 

! 


;! 


!Time-> 2.bo ’ 2.50 ‘ ' 3.00 ' 3.50 

4.06 4.50 5^66 

,, A^o 

’abo 

' 6.60 7 . 06 ^ 7 .^ ’ jB.b6_ 8.50 ' ' 9 ^ j 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

3.906 

865042 

100 . 

00 

100.00 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 053392 


713488.D 


Fri Dec 17 12:49:58 2010 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713488.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 28 Apr 2010 12:39 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 88 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qua: 

1 

3.91 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 





Cocaine 

000050-36-2 

97 



Cocaine-M (methylecgonine) AC 

000000-00-0 

50 



Selegiline-M (nor-HO-) 

000000-00-0 

10 


[Abundance 


80; 


82 


Average Of 3:885 to 4:023“min:: 7T3"488D"(-) 


182 


60 J 


40' 


105 


20 . 


42 


55 


68 


01 -^. 




122 


135 ^^2166 


198 


303 


272 

214 244 269 i 288 


460 


'plz-> 4F eb 'sb 166 l5o 140 1&' ' 260 ' 2& 24^ 300 320 ’34c)' 360' 380 400’’4^0 440^^ ^^4 

#465rCdcaine P1503. 


Abundance 


801 


82 

i 


60 i 


40; 


20 ! 


01 


182 


105 


303 


122 


155 


198 


272 


m/z-> 4t) 6i) 80 100 1:^0 140 160 180 200 220 240 260 280 300 ^320 340 360 380 400 420 440 460; 

713488.D Fri Dec 17 12:49:58 2010 Page 2 


Folk OIG PRR 053393 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713489.D 

DCS 

28 Apr 2010 12:53 


DCS 
89 

DRUGS 

RTE 


! 800000I 

• i 

! 6OOOOOI 

I I 

400000- 

I 200000: 

j 

; I 337 !i I 

|rime--> _ 2.06 ' Z 50 3.0o" ' 3.k6 ' ' 4.bo 4io 5.00 ' ,6.50 ' ' 6.bo ' ' s.bo ' 7,00 ' 7.30 ' ' 8,00 ‘ ' 8.b ' ‘ O.OO ’ ^ 9.s6 j 


3191 


TIC: ri3'489:D' 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.172 

111609 

11.12 

12.52 

3.907 

891798 

88.88 

100.00 


713489.D Fri Dec 17 12:50:02 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 053394 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713489.D 

DCS 

28 Apr 2010 12:53 


DCS 
89 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C;\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.17 C;\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


JAbundahce 


Avei^ of 3. 1 4016^3:262 ftiin. ; TT348S:D P) " 
1^8 


80 ! 


60! 


40 i 




Abundance 


20 : 

i 


204 


73 


101 


121 


51 

63 


89 

j, 

iii . 1 ^ 

. 

5b’ 

60 

.yfe- 

70 80 

■ 9 b' 

: h. 

160 110 120 1 


176 


140^j;j 166 


_ _ ^ 281 
110 120 130 l4 o 160 160 170 laCM^O 200 21 q‘ 220 230 24027 0 

■#8403'9Tlrm3azo[27T^^5]lfi!azo!er275^76'^^^ 

204 

148 : 


80 i 


60^ 


40 


201 


73 


101 


127 


51 




Ot- 


63 

. ......... 


713489.D 



89 

' i i 

' . i I 


: i 117! ! 





jb 

160 'liV 120 i 


Fri 

Dec 17 


176 

157 167 i 185 




Page 


Folk DIG PRR 053395 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F ; \Q2-2010\SYSTEM4\04__27_10\713489 . D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 2^Ap^2^^D 12:53 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 89 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713490.D 

DCS 

28 Apr 2010 13:07 


DCS 

90 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
! 10000001 

i I 

800000] 

600000: 
i 4000001 

; 200000j 

i I 

; I 

j 

iTirn^-> 2,00 


3 

i 


91 


3.16 ;| 

3.66 3^60 4.bo 4io 


TfC: 713490:D 


5.00 5,60 6,00 6,60 7.00 7.60 8,00 8.50 9.00' 9.feo 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.161 

237621 

19.00 

23.45 

3.907 

1013167 

81.00 

100.00 


713490,D 


Fri Dec 17 12:50:06 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 053397 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713490.D 

DCS 

28 Apr 2010 13:07 


DCS 

90 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.16 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 



Average ot 3.140 lo 3.283 min.: 7T3490.D (-) 

148 


80 













204 


60 


73 








! 101 






40 


i 

121 




j 

20: 

j ■ 

51 

L 89 i ; 

: 

1 i 





0^ 

miz-> 

i Mil 


] : 
I ] : 

135 J 

176 

160 : 191 i 

267 281 

406: 

'40 ' ‘ eb' 

sb '' 

i|o 

■ ' 140' 160' 160 2b0 220 ' 240 ' 260 2^0 300 

3^0 340' 360 ‘ 380 4(50 j 


Abundance 


80 


60; 


^1-b]lbiazofe,'2;5^-lelraliycJr6-6-pheny!- 
2Q4 


148 


40: 


20 i 


73 


101 


i 51 i i 

89 

127 

176 


i 


't tU-n-i-T 


] 189 

^ ... 

....i 


. 40 " 80 100 120 140 160 ' 180' ' 200' 220 ' 246 ' 260 280^ ' 300 _3^0 340 360 3 80' 4 00 J 

713490.D Fri Dec 17 12:50:07 2010 Page 2 


Folk OIG PRR 053398 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713490.D 

DCS 

28 Apr 2010 13:07 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


DCS 

90 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qua: 

2 

3.91 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 





Cocaine 

000050-36-2 

98 



Cocaine-M (methylecgonine) AC 

000000-00-0 

50 



Selegiline-M (nor-HO-} 

000000-00-0 

10 


^undance 

1 

82 


80 




j 

60 




1 


I 94 

' ! 


■ i 

105 


42 ! i 

i 

I 

1 20 i 

i 1 : 

i 1 



! 1 . 

! 67 ; 

1 

• 122 

j 0 ^ 

^ A ^ 

; ^ •. L. |jj.... 


40 60 80 100 120 


Average of 3r8B61o^ggTlwr.:7niM9W{-) 


182 


140 


152 166 


198 


272 


303 


208 221 244 258 I, 2^ j, 

0 220 240 260 2^0 360 320 340 


355 I 


Aburidarice" 


80 


8^ 


#4B5: Cocaine 


PI503“ 


60 ^ 


40 ^ 


201 


182 


94 105 


; 0^..I. 

40 


713490.D 


1 ‘I 


60 


122 


i 

198 


155 166 

;'i 

1 

l2o 

140 ' 160 

i6o 

200 

Dec 

17 12 : 

50 i 

07 2 


303 


272 


T- I : : , ■ r4 n. t'" ^ ’ i t 

260 280 300 320 340 
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Folk OIG PRR 053399 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713491.D 

DCS 

28 Apr 2010 13:21 

BLANK 
CBS 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance. .‘TrcT7i349T;D“ 



Time-> *^^.00 3.bo 3.h6' 4^0 4.50' 5.66 5. 5 o' 6.00 ab 7.b6 ’ 7,50 8.00 aSO 9.00 ' 9.bo 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


713491.D Fri Dec 17 12:50:11 2010 Page 1 


Folk OIG PRR 053400 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q2-2010\SYSTEM4\04__27_10\713495 .D 
DCS 

28 Apr 2010 14:16 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


713495.D Fri Dec 17 12:50:22 2010 Page 1 


Folk OIG PRR 053401 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SySTEH4\04_27_10\713496.D 

DCS 

28 Apr 2010 14:30 

COCAINE STANDARD 

96 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
• 16000001 

I 1000000; 

j 

500000: 


3191 


TrC:7T3'4^96;D’ 


] 


lTime-> 2.00 2 .feo. 3.00 

3.^0 4.66 4.50 5,bo 

5.50 ’ 

aoo 

6 .b 0 ' 7.00 ' 7.50 ' 8.66 ’ ' 8.6o ’ 9.66 9.50 ' i 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

3.909 

1681871 

100 . 

00 

100.00 


713496.D Fri Dec 17 12:50:25 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 053402 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713496.D 
DCS 

28 Apr 2010 14:30 

COCAINE STANDARD 

96 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C: \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 0 


PK# 


RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 


3.91 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 






Cocaine 

000050-36-2 

97 




Cocaine-M (methylecgonine) AC 

000000 -00-0 

47 




Selegiline-M (nor-HO-) 

000000 -00-0 

8 

iAbundance 

i 



Average of3,888 fo7ro‘20bm: 713T9B.D {-) 

8 ^ 

.— . -. 

I 

80 



I 182 


i 

; 60 



i i 


i 

I 

1 4Q\ 



1 ! 

! 94 

f i i : 


j 

: i 

: 20 

42 


M )i ; ? 

j i| il 1 : 


i 

i 

1 0! 

j 

:-r-^ 

67 

! • 122 t98 

1 ;j -108 ^ 152 166 ;! j 214 230 244 269 288 ! 

347 

405417 I 


W2-> 40 60 8^ 100 

AOunJance. 

i ! 

i j 

= 80' 


WSSrCbcairie 


vmT~ 


m 


40^ 


20! 


01 


105 


!■; , 122 


182 


155 


198 

) 


303 


272 

.f 


:m/z-> 4 b eb w ^100 iio^ 140 ibo lao Jbo 220 ^ 4 o 2^ 280 3^^ 326 '34b ’ 380 460 

713496.D Fri Dec 17 12:50:25 2010 Page 2 


Folk OIG PRR 053403 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q2-2010\SYSTEM4\04_27_10\713497.D 
DCS 

28 Apr 2010 14:43 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTF 



: 0 ^ i ..... 

Time-> 2.00 2.50 3l)0 3.50 


4.00 4.50 5.5o ^5.50 6.00 6.50 7.00 jJ^O 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


713497.D 


Fri Dec 17 12:50:29 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 053404 





















